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  فتاوى الصلاة

  كيف يصلي مريض لا يستطيع الوضوء بسبب أجهزة طبية في جسده؟  - الشيخ عبدالرحمن البراك (11520)

  عبدالرحمن البراك


  
  احسن الله اليكم يقول السائل رجل به اجهزة وهناك محاليل لن تنزع من يديه ولا يستطيع الذهاب لدورة المياه ولم يصلي لعدم استطاعته الطهارة وحين نصحته قال لا يمكنني ذلك الا بعد تحرير
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  من هذه التوصيلات اه فما توجيهكم حيال هذا الامر؟ يجب ان يصلي بحسب استطاعته يجب ان ان يصلي وهو على ظهره مثلا او على جنبه بحسب حاله التي يقتضيها يعني علاجه
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  ويصلي بالكلام هو ما يستطيع من الافعال  ركوعا وسجودا ويعلم يعلم ان هذا هو الواجب عليه نعم
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